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Irifbimacion del coiazon pata el paciemte con cancer 
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cPorque deberia impoilaiTne mi coiazon mienbas 
lecibo quimioteiapia? 

Lasmedicinasde quimioterapia son fundamentalesen el 
tratamiento del cancer. Porlo tanto, esmuy importante 
entenderque algunasde ellaspueden afectarla funcion del 
coiazon. Esfundamental detectarcualquierproblema cardiaco 
en forma temprana, asf pueden sertiatadosrapidamente 
mientrascontinua su tratamiento para el cancer. Puesto que su 
cuiacion del canceresla meta, usted puede tomaraccion en 
la prevencion del daho del coiazon. Si no son detectadosen 
forma precoz, losproblemasdel coiazon podnan permanecer 
con usted una vezque su cancerse tiate. 

cComo se puede deteclary pievenirel dano al 
coia^n? 

La toma de imagenesde su coiazon permitiia evaluarsu funcion 
cardiaca. Un ecocardiogiama (ultrasonido cardiaco) esuna 
maneia facil, seguia y lapida de hacerlo. Puede indicaile como 
funciona su coiazon antesde comenzarsu quimioteiapia y 
detectarcualquierdaho a medida que tianscume su 
tratamiento. 

^Hay algo que debamos haceren este momentD? 

SI, hable con su oncologo. Pregunte si usted debena tenerun 
estudio del coiazon. Dependiendo de losmedicamentosque 
el/ella planee darle, usted puede necesitarun "eco"(otra vez, 
un ultra sonido simple, seguro) antesy durante su quimioteiapia. 

Lo mas Impoitante 

El consenso de expertosrecientemente publicado recomienda 
la evaluacion de la funcion cardiaca en preparacion antesy 
durante el tratamiento para el cancermediante ecografias 
cardiacas(ecocardiograma). El objetivo de esta estrategia es 
FACIUTARla administracion de su quimioteiapia, reconociendo 
y tiatando lapidamente losproblemasen la funcion cardiaca 
durante el tratamiento.^ 
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